VikipeediA 


Logba keel 


Logba keel on peamiselt Ghana kaguosas kõneldav kvaa 
keel, mis kuulub naa-togo rühma. 

Logba keelt räägib umbes 7500 inimest.^ 

Viited 

1. http://www.endangeredlanguages.com/lang/6039 

Välislingid 

■ https://glottolog.org/resource/languoid/id/logbl245 
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